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ftalled (steel) . 

("iekaleiaea) ITergiWh witter uru 

OXiStt £»s - 

©6 1 S c h«f t s T * r i * rs rv v * ? 

HMoN., 


15,000 

BU&xiai yea ^ 

Sch Payrnsnt 


Tryfaiachei £isen ued 

Stahl "erke „ A. u G..,^i*cns 

j 

dohrbetriebI.il. ar4 

III 


5*000 


33.870, 

Swabbguam! 

J osai '•d*a£i36iita i 

Z,M 0 N (J 

6;>o 



16< 783,80 

Ga& pump 

Worthington GeseJ !sehai’i . 
Vienna XIV 

S^heeohat 


— — 


42,254, 

end gs* 

or t hi ng t an Oa ae i ] 3 .jhaf t, , 

Vienna XI'/ 

M 0 03 1 3 « r t-aUiSi. 

1 goa pump 

2 oil pump e 



166,483,80 

Bell besi-.tngs 

AJCP Huge Hager ,. Pvajul and 
Coc.. Vienna I 

Sc;hv^3h»t 

— - 


=™ 

5233, 20 

Hubbar equipment 
(Gunsmi materiel ) 

Standard GeaeJlaehaft fuer 
techniache Artitei, V ie nn« 

Z 0 M*N, 


— 

— — 

600,000, 

0©ja«Bt 

Perjisaaser Seiaeat^s^ iv 

SehoenKirche* 

73 tone 

?6 bottles 




DioaolTed acetylene 
cylinder gas 
(^tesousgaa) 

Hydrascygen Geael la shaft „ 
Vienna IV 

Schrbuaro II a 

Aderk3.ee, 1 



6.436 

Osygen 

Ifydrustygen Oeaellaohaf 
Vienna IV 

Bohrbuero II, 

Aderkiea , J 

97 bottles 

*« — 

««**• 

1* 193,50 

Go^rseaeSair 

%drcscygen Gesellachaf t „ 
Vienna IV 

Bohrbuero II „ 

Aderklaa, I 

6t bottles 

— 

«— 

459 

Qjcygen 

%drcotygen Geseilachaft „ 
Vienna IV 

3lebenhirtec 

30 buttle** 





C -.iwads RJ r* 

Hydr roryge n C a s* n »<> >*« f t 

Vienna IV 

Slebenhirten 

15 bottles 
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| tern 

Firm Gel iv^rad to 

*■3“ 

^uantit^ 

height in Kgs* 

Dimenai <j>ns 


Biaaolved au-e^ylene 
cylinder gaa 

Hydrcocygen Geaeilachaft, 
Vienna IV 

Siebenhirten 


15 bottles 






StadiauJ 


12 bottles 

*<»«<»* 


¥&o 



Lobau, I 


12 bottles 



9?2o 



Voeaendorf 


12 bottlea 

— — 


972- 



Lobau 


3 bottlea 


»«e 

243- 

Oxygen 

Hydroxygen Gesellachef t „ 
Vienna IV 

Stadlau 


19 bottlea 


..... 

294oO 



Lobau 


12 bottlea 

— — 


186. 



Voeaendorf 


14 bottlea 

10 bottles 






Lobau 




^1/ 0 

(J tfUpf'iS* ;1 .p 

Hy dr cocygen Geael Isohaft , 
Vienm IV 

Lobau 


4 bottlea 



155 0 

36. 



Lobau 


1 bottle 

•«— 


9 o 

Hydrin 

Hydroxygen Gesellschaft „ 
Vienna 17 

Stadlau 


2 bottles 

— - 


87 0 

Steam pump 

-orthington Pumpen und 
Maschinenbau Geaellschaft 
Vienna XXV 

Mooebi erbaum 

0 


one 


190 X 12? X 

X5'*>sm »*-*. 

Steal tube spring 
manometer® (Stahlrohi 
feder .Manometer} 

Schaeffer unci Budenberg 
'*■ Gesel lac haft* Vienna 

X 

Bohrbetriab II 



..... 

— 


Corrugated sheet steel Borndorfer Metallaarea. 

i alible eh j fabriic, Berodorf . £ci»r 

AvaMisi 

» Bau and Mc>ri(« w 



2000 

- ooo x 35s : 

£ « 5 uhu ..... 

Kwiiaa *, a t<.-e j. ; angle,? 

Sise n unu Stahl 

Vienna IV 

M ooe t'i ©r be um 

SfiCiftES 

— — 

m 

80 x 120 x 

Sim ..... 
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Steam pump Worthington Pumpen Matzen* Bockfliess one 

und Masehinenbau 
Goaellechaft, Vienna XIV 

Metal hoee Standard Geaeilschaft tobau one 

fuer technische Artlkel 


25X1 

89 x 57 x Ic-^na 

80 x 86 a 5 m i*.- 


Boiler pipea Sisen und Stahl A„G 0 , Lobau 

Vienna IV 

Gas pipe© Eiaen und Stahl A s G ;( Lobau 

Vienna IV 

Lead Seal (Blelplonfren ) Oeatorreiohiache MetaJU Lobau- 
buettenwerto , Vienna XXII 

Gone belt© 

(Keilriemen) Otto Enier, Vienna VII Keuaiedl 

Gone belts Standard Gesellochaft Offioe of special 

fuer technische Artikel x*epaira 

&'&hviwxnBi Standard Geaeilschaft Z 0 M t N s 

fuer technische Artlkel 

Galvanized steel wire Ha nhapel -Heine A„G,* Schwechat 
Vienna II 

fianp room cable Sichtsraann Uraht and Siebenhirleu 

(FeuohtraumkHbel) Kabelwerk* Vienna- Inzerdorf 


25 

6 

i6o 

2 or 7t 


1290 

10 * 5Qon 

83nm x 2(E ..52m 



123 0 49 a i* 

121 .26 3/4 • 

»*w«»zw*r 

50 

-« v® 12 nm 

— 


25 x 6000 

3.561,55 


32 x 20mm 
QOOOnm long 

J-394 pSw 

168 

6 3/4* x 

7* x 16 

8,504*02 

— — 

4 * 1.5 



Conducting wire Siohtermann Draht und Kabel- Schwechat 

werk, Vienna -Inzerdorf Siebenhirteu 

l,v ‘ -achieraanii urant und 

Kabelwerk, Visrma-Inzerdorf 


2<E m 

200 m 

236 ss 


4 x 2o5 
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;V «a 

. ; r . t to 

Weight in Kgs* 

Oiu.enji jn.s 

tarjr caapns 

-.ie 

S. W 

3,856 



.‘Ml. *W i 




CL-r-tjatsai 

. i. y 

S - : « ■ 

78c38o 

l65nm x 8mm 

ubing 

■ gfe*# 

v ;•• _ 

91,760 

T 

•>*111 pip# a 

U^SH 

a - 

40,560 

6" x lCrnm 

'’'ill pips® 

Chromptk,.. USSR 

-■• )' w 

43,200 

8* x 8mm 


USSR 

S ,}.■ i , 

93,820 

3,5* 

- , ^ S * aartb 

C homo!) i rnpet Hungary 

V y mdorf 

15,260 

— — 

" » pM.aeagsr *c*\s 

Sissnnch,, East 

j-amutny 

Aut Saai.* 2 

2.-470 

B MS mate 

r ‘ j.i.1 pipea 

USSR 

z h a. 

104,470 

6* x IQmm 

’ ? • >1 p-,p*» 

USSR 

a* K ’- 

42,530 

8* x 8mm 

reds 

USSR 


12 0670 

160 \m0 

-l-iel •trip 

USSR 

z,t; 

36,410 

250om x 20m® 

1 *1 rials 

USSR 

z.i ; l 

16,250 

140mm & 

; ;<• 

USSR 

Z i 

73,380 

l68mtn x 8mm 

■ l-m 

USSR 

Z,,v rJ ; 

146,990 

2=5 • 

; *1 bearing©' 

Moscow.-, USSR 

Z.f, :-f.. 

22 

es«s»te<aj 

'•'aaqpBr car 

Si sana oh, East. 

Germany 

Awt >'»8i| *» 

9,600 

3fcr mate 

car 

Eisenach* East 

'tut -ssi a 2 

12,000 

atT-'.' mate 

**p 4rijl tuba© 

Germany 





"f herac! Inpcx v Rur. fc srp 

Soil '! 

2„X&1 

... mmmmm 









' ; v. )■■■.* t 

30,285 
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length in inters 

Tubing 

US* 

7, ■ 1 1 S 

13- 030 

y 

8 

Pipe* 

;:cr Bungnry 

Z M V. 

;*! foo 

2fi>m 5 Bam 

6 

Pt'PS* 

ts.- U\\zg:$xy 

z U N. 

>4, 650 

2v0ian x IQaxa 

6 

Tubing 

USSR 

ZM ti... 

42,-340 

•7.5* 

8 

Drill pipes 

USSR 

ZM U, 

53-550 

6 * x ICtaa 

10 

Ssaialees RtseS. pip,-* 

Cbrwipik 

Z-te N- 

27-130 

I20mra inner 

5nm wall thickness 

7 

Sesalsos Steal pl$9 

ahromplitc USSR 

ZrMN- 

14<.6o5 

SOOna inner 

5ran wall thickness 

6.5 

Schiebei- 

Ohrcmpik USSR 

Z,K..N , 

7.350 



Fuller a earth 

Chemoliropex Hungary 

Z K.N 

15*020 



Steel hearing© 

S'Aiertlow&k,, U3,SR 

b,M N- 

30 

— — 

*•••- 

Drill pipe 

USSR 

Z.,M,N, 

143.315 

4o5* * 10* 6am 

9«5 

Drill pipe 

USSR 

i c Mi,N* 

40.-942 

3* 

9«5 

Drill pipe 

USSR 

Z,M,N, 

12,450 

2" 

9c5 

Casing pipe 

USSR 

Z,M,N., 

47,360 

6* x lOoxa 

3 

Seamless Steel pipe 

Hur^ary 

ZoM-.No 

26*430 

250am x 3mm 

6 

Seamleea Steel pipe 

Hungary 

US- 

36,785 

200 * 3 

M 

Ball bearings 

Sevinaios Nova ^erk„ 

USSR 

Z M - N 

10 

— - 
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